JOZEF BULAT 


czeladnik stolarski, 


przeżywszy lat 29, po długiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 2 marca 1901 r. 


Stroskany ojciec wraz z rodzeństwem zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 
Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się w poniedziałek dnia 4 b. m. o godzinie 
4 popołudniu z domu żałoby L. 4 przy ulicy Zwierzynieckiej, wprost na cmentarz. 


Zakład pogrzebowy Jana Wolnego, ul. św. Tomasza 4. Filia ul. Kopernika 6. Ozctonkuim drukarni Związkowaj w Krakowie. 


